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Nr. 123 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Den Haag, 29 juni 2015 

Ik bied u hierbij aan de Storingsrapportage 2014 (Rapportage van 
ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 
2014) 1 . 

Sinds 1980 wordt jaarlijks de rapportage over de storingsmeldingen in de 
Nederlandse nucleaire installaties van het voorafgaande jaar aan uw 
Kamer aangeboden. Deze rapportage is geen verantwoording van de 
handhavingactiviteiten van de toezichthouder maar geeft openheid over 
de belangrijkste ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire 
installaties. 

Tot 1 januari 2015 werd deze rapportage opgesteld door de Kernfysische 
Dienst (KFD). Na 1 januari 2015 is deze taak overgegaan op de nieuw 
gevormde Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 
(ANVS). De ANVS is voornemens in 2016 een bredere rapportage over 
haar activiteiten uit te brengen. De storingsrapportage 2015 zal daar een 
onderdeel van gaan uitmaken. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 


1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl 
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